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Lingua akwa 


Na Galipedia, a Wikipedia en galego. 

O akwa é unha lingua níxero-congolesa do grupo bantú que se fala na na República do Congo. 
ISO/DIS 639-3: akw 
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■ O akwa no Ethnologue (http://www.ethnologue.com/show_language. asp?code=akw) 
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